maszynista kolejowy 


przeżywszy lat 41, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 8 listopada 1941 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we wtorek dnia 11 b. m. 
o godzinie 2 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, synowie i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w Środę dnia 12 b. m. o godzinie 9 rano w kościele parafialnym św. Mikołaja. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 


właść. BR. POREBSKA == 


BOL. SZATKOWSKI 


Kraków, ulica Rakowicka L.3 — Telefon Nr 210-00 


Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


